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Erhaltung der Elektrizitatsmenge,
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Zustand des Mefigefafies auch davon unabh'angig ist, ob der geladene
Korper direkt in das Gefafi entladen oder ob er zunachst mit anderen
isolierten Kouduktoren in Beriihrung beliebiger Art gebracht wird und
dann diese Konduktoren s'amtlich nacheinander in das Mefigefafi ent-
laden werden. Dabei gibt jeder einzelne Korper eine kleinere Ladung
an das Mefigefafi ab, als der urspriinglich geladene Korper bei direkter
Entladung. Die Ladung erscbeint also verteilt auf die einzelnen Korper.
Aber die Summe aller dieser Ladungen ist gleicb der ursprimglichen Ladung.

Die elektrisclie Ladung hat also den Charakter einer Grofie, die
nacli Belieben geteilt und libertragen werden kann, die aber dabei ihrer
Quantitat nach unverandert bleibt. Diese Grofie nennt man die Menge
der Elektrizitat, mit der der Korper geladen ist. Nimmt man bei den
bescbriebenen Yersucben Verluste wabr, so ist man durcbaus berecbtigt,
sie auf Mangelbaftigkeit der Isolation zu scbieben. Denn mit je besseren
Isolatoren man arbeitet, um so genauer bewahrt sicb der Satz von der
Erbaltung ,der Elektrizitatsmenge.

Das Paradayscbe Gefafi in Yerbindung mit einem Elektroskop,
dessen Ausschlage auf einer Skala abgelesen werden konnen, kann zur
Vergleicbung von Elektrizitatsmengen in einem willktirlichen MaBe dienen.
Denn da bei der bescbriebenen Art der Beriibrung die Ladung des ein-
gefiibrten Korpers stets vollstandig auf das Mefigefafi iibergebt, so ent-
biilt das Faradaysche Geflifi, wenn man denselben Korper mit stets der
gleicben Ladung zwei-, drei-, viermal bintereinander in das GefaB ent-
ladet, die zwei-, drei-, vierfacbe Ladung. Die entsprecbenden Ausscblage
des Elektroskops ergeben eine Skala, die zur Beurteilung der auf dem
MeBapparat vorbandenen Elektrizitatsmenge dienen kann.

Dabei ist es, um mit diesem Apparate eine Elektrizitatsmenge zu
messen, nicbt einmal notig, sie auf das Gefafi zu entladen. Ftihrt man
den geladenen Korper in die Hoblung des ungeladenen Gefafies tief
binein, olme die Innenwand zu beriibren, so zeigt das Elektroskop den
gleicben Ausschlag wie nacb der Beiiibrung, der aber natmiicb wieder
verscbwindefc, wenn man den Korper mit der auf ibm verbliebenen
Ladung aus dem Gefafi berausziebt. Dadurcb lafit sicb aucb eine
Ladung messen, die auf einem Isolator baftet und sicb daber nicbt obne
Aveiteres auf das Mefigefafi iibertragen lafit. Diese Moglicbkeit benutzt
man, um den Nacbweis zu fubren, dafi bei der Erzeugung des elektri-
schen Zustancles beide Elektrizitaten stets in gleicber Menge entsteben.
Dazu ist zunachst festzustellen, was man unter gleicben Mengen ent-
gegengesetzter Elektrizitaten zu verstehen hat. Wird ein Faradaysches
Gefafi einmal positiv, einmal negativ geladen, so nennt man die entgegen-
gesetzten Ladungen gleicb grofi, wenn sie gleicbe Ausscblage des
Elektroskopes bewirken. Bringt man in ein positiv gelaclenes Gefafi werden.
